Work sheet for Itanium 2-based Technical Server Cluster 
Pre-installation checklist 

□ hptc/ClusterPack CD/DVD mount point 

IP: . . . 



Disk: /dev/dsk/_ 
Path: 



□ HP-UX 1 1 i V 1 .0 TCOE AR0602 (or later) mount point 

IP: . 



Disk: /dev/dsk/_ 
Path: 



□ HP-UX 1 li VI .6 TCOE mount point 

IP: 



Disk: /dev/dsk/_ 
Path: 

□ Management Server name: 



□ Management Server public IP: 



□ DNS Domain name: 

□ NIS Domain name: 

□ Root Password: 

□ SCM Password: 



□ Clusterware™ Password: 



□ ProCurve switch IP (manual IP): 



□ Location of Clusterware™ license file: 



o Host IP: 
o Path: 



Lancard: _Jan (ex: lanO) 

□ Management Server Internal IP: . . . 



Lancard: Jan (ex: lanO) 



□ (OPTIONAL) Location of an external /home server: 

o Host IP: . . . Path: 
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ECI Card Configuration: 




ECI Card IP addresses: 



Configured ? 
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Compute Node Hostname/private IP assignments: 




Hostname: 
A 


Local Lan IP: Booted ? 
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